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Description: Upper Deflector Part Number: 647.7610 
a ae ea ee ea ee ee a 
Inspection Dwg: 647.7600 Rev: NC 5 Page 1 of 1 
FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 
Drawin Actual 
a Tolerance Accept | Reject Method of Comments 
£ Dimension Dimension Inspection 
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RO.250 +/-0.010 
0.201 +0.005/-0.001 
@0.177 +0.005/-0.001 
10.000 +/-0.010 | 
12.115 +/-0.010 
1.595 +/-0.010 | 
3.795 +/-0.010 | 
5995 +/-0.010 | 
1.020 +/-0.010 
0.500 +/-0.010 esi 
0.375 +/-0.010 
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0.125 x 45° +/-0.010 x +/-0.5° 
3.335 +/-0.010 
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Measured by: 


Audited by: 
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Preliminary Approval: 
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Rev Date Change Revised b Approved 
A | 15.09.09 | New Issue KJ ie 
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